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f JJGOVPLANET Auction Today! start bidding 

Home Page / Humvees 


Refine Results 

615 sold items for Ml 038 Ml 038 HMMWV Ml 038 HMMWV 2 Door w/Truck Body 

Ml 038 HMMWV 4 Door w/Truck Body M998A1 HMMWV 4 Door w/Truck Body M998A1 HMMWV 2 Door w/Truck Body 
M998 HMMWV 2 Door W/Truck Body M998 HMMWV 2 Door Hard Top w/Truck Body M998 M998 Humvee 

M998A1 HMMWV M998 HMMWV 4 Door w/Truck Body M998 HMMWV 4 Door Hard Top w/Truck Body M998 HMMWV 
Humvees 






Type 

Humvees (615) 

2 Door Hard Top w/Ambulance 
Body (1) 

2 Door Hard Top w/Helmet Top 

(3) 

2 Door Misc: (31) 

2 Door Soft Top w/Truck Body 
(203) 

4 Door Hard Top w/Ambulance 
Body (2) 

4 Door Hard Top w/Helmet Top 
(31) 

IronClad Assurance 

No (92) 

Yes (523) 


For Sale (21) 

Sold (615) 

Compare up to 6 items 

View as: 

Your Location: Woodbridge, VA USA 

Sort by: Most recent 





AM General M998 
HMMWV 4 Door Soft... 


1989 AM General M998 
HMMWV 4 Door Soft... 


1993 AM General M998 
HMMWV 4 Door Soft... 


Meter: 17,177 mi 


Meter: 16,263 mi 


Meter: 11,609 mi 


California 
(2,187 mi away) 


California 
(2,187 mi away) 


California 
(2,187 mi away) 


Truck Category 

Light Duty (1) 


Make 


AM General (615) 


Model 

Ml 038 (1) 

/\ 

Ml 038 HMMWV (17) 


Ml 038 HMMWV 2 Door w/Truck 


Body (6) 


Ml 038 HMMWV 4 Door w/Truck 


Body (6) 


M998 (5) 


M998 HMMWV (459) 


MQQft HMMWV 7 Dnnr Hard Ton 

V 1 


Location 


United States (615) 



Online Auction 


US $6 # 700 


Apr 17 2019 



Online Auction 


US $5,500 


Apr 17 2019 



Online Auction 


US $7,900 


Apr 17 2019 


Compare 


Compare 


^Compare 



1986 AM General Ml038 
HMMWV 4 Door... 


Meter: 71,575 mi 

California 
(2,197 mi away) 



1990 AM General M998 
HMMWV 2 Door Soft... 


Meter: 29,952 mi 

California 
(2,187 mi away) 



1991 AM General M998 
HMMWV 2 Door Soft... 


Meter: 76,323 mi 

California 
(2,197 mi away) 



Items under 
$ 30,000 

Find Values on 
Equipment for the 
Everyday Job 


View Items 























































Alabama (13) 
Arizona (7) 
California (169) 
Colorado (5) 
Florida (4) 

Year 

2008-2009 (1) 
2005-2007 (1) 
2000 - 2004 (3) 
1995-1999(6) 
1990-1994 (218) 
1985-1989 (281) 


Price 

US Dollar (USD) (615) 
$1,000-$4,999 (47) 
$5,000 - $9,999 (343) 
$10,000-$49,999 (225) 


Marketplaces 

GovPIanet (587) 
IronPlanet (4) 
Marketplace-E (24) 


Online Auction 

US $5,800 

Apr 17 2019 

Compare 



1993 AM General M998 
HMMWV 2 Door Soft... 


Meter: 35,401 mi 

California 
(2,187 mi away) 



Online Auction 


US $5,200 


Apr 17 2019 


Compare 


L’Jjf Online Auction 

US $4,900 

Apr 17 2019 

Compare 


Online Auction 

US $4,900 

Apr 17 2019 

] Compare 




1991 AM General Ml038 
HMMWV 2 Door Soft... 


1988 AM General M998 
HMMWV 4 Door Soft... 


Meter: 24,157 mi 
Texas 

(1,386 mi away) 

Online Auction 

US $5,900 

Apr 17 2019 


Meter: 24,269 mi 

Rhode Island 
(368 mi away) 

LfJjB Online Auction 

US $6,900 

Apr 17 2019 


^ Compare 


^Compare 




















































1994 AM General M998 
HMMWV 2 Door Soft... 

Meter: 29,771 mi 

Colorado 
(1,475 mi away) 


1989 AM General M998 
HMMWV 4 Door Soft- 

Meter: 51,281 mi 
California 
(2,197 mi away) 


1987 AM General M998 
HMMWV 4 Door Soft... 

Meter: 47,147 mi 

Kentucky 
(565 mi away) 


Online Auction 

US $8,000 

Apr 17 2019 

2 Compare 



1992 AM General M998 
HMMWV 4 Door Soft- 

Meter: 65,267 mi 
Texas 

(1,386 mi away) 

Online Auction 

US $8,100 

Apr 17 2019 

2 Compare 


DJ J Online Auction 

US$11,900 

Apr 17 2019 

2 Compare 



1990 AM General M998 
HMMWV 2 Door... 

Meter: 28,467 mi 
Ohio 

(309 mi away) 

L’Jjp Online Auction 

US $7,800 

Apr 17 2019 

2 Compare 


Online Auction 

US $9,300 

Apr 17 2019 

^Compare 



1991 AM General M998 
HMMWV 4 Door Soft- 

Meter: 12,095 mi 

California 
(2,187 mi away) 

Online Auction 

US $9,900 

Apr 10 2019 

^Compare 














1991 AM General M998 
HMMWV 4 Door Soft... 


Meter: 28,926 mi 

California 
(2,187 mi away) 


Compare 


AM General M998 
HMMWV 4 Door Soft. 

Meter: 5,804 mi 

California 
(2,187 mi away) 

LQjf Online Auction 

US $7,700 

Apr 10 2019 


^Compare 


Online Auction 

US$10,500 

Apr 10 2019 


1989 AM General M998 
HMMWV 2 Door Soft- 

Meter: 16,063 mi 

California 
(2,187 mi away) 

L’Jjf Online Auction 

US$10,800 

Apr 10 2019 

Compare 


1992 AM General M998 
HMMWV 2 Door Soft- 

Meter: 26,772 mi 

California 
(2,187 mi away) 

Online Auction 

US $6,600 

Apr 10 2019 

_[Compare 


AM General M998 
HMMWV 4 Door Soft. 

Meter: 22,335 mi 

California 
(2,187 mi away) 

Online Auction 

US$12,100 

Apr 10 2019 


Compare 


1992 AM General M998 
HMMWV 4 Door Soft- 

Meter: 34,501 mi 

California 
(2,187 mi away) 

Online Auction 

US $9,300 

Apr 10 2019 


Compare 











































2005 AM General M998 
HMMWV 4 Door Hard- 

Meter: 10,791 mi 
Texas 

(1,381 mi away) 

Online Auction 

US $19,100 

Apr 10 2019 



1991 AM General M998 
HMMWV 4 Door Soft- 

Meter: 25,893 mi 

Pennsylvania 
(139 mi away) 

Buy Now 

US $28,000 


Compare 


1992 AM General M998 
HMMWV 4 Door Soft- 

Meter: 28,856 mi 
Texas 

(1,386 mi away) 

Online Auction 

US$13,100 

Apr 10 2019 


^ Compare 


. j 

nil - . I ✓ UM 


Compare 



1991 AM General M998 
HMMWV 4 Door Soft- 

Meter: 19,924 mi 

California 
(2,187 mi away) 

Buy Now 

US$10,125 


^ Compare 


1993 AM General M998 
HMMWV 2 Door Soft- 

Meter: 34,227 mi 
Texas 

(1,386 mi away) 

Online Auction 

US $9,600 

Apr 10 2019 


Compare 



1992 AM General M998 
HMMWV 4 Door Soft- 

Meter: 11,929 mi 

California 
(2,187 mi away) 

Online Auction 

US$11,000 

Apr 3 2019 

^Compare 




























AM General M998 
HMMWV 4 Door Soft... 


1991 AM General M998 
HMMWV 4 Door Soft... 


1994 AM General M998 
HMMWV 4 Door Soft... 


Meter: 37,988 mi 

California 
(2,187 mi away) 

Online Auction 

US $12,000 

Apr 3 2019 


Meter: 19,804 mi 

California 
(2,187 mi away) 

Online Auction 

US$9,000 

Apr 3 2019 


Meter: 11,023 mi 

California 
(2,187 mi away) 

Online Auction 

US$10,900 

Apr 3 2019 


Compare 


Compare 


I Compare 



AM General M998 
HMMWV 4 Door... 


Meter: 66,543 mi 

California 
(2,187 mi away) 



Online Auction 


US $9,800 



1988 AM General M998 
HMMWV 2 Door Soft... 


Meter: 28,383 mi 

California 
(2,187 mi away) 



Online Auction 


US $8,100 



1990 AM General M998 
HMMWV 2 Door Soft... 


Meter: 12,360 mi 

California 
(2,187 mi away) 



Online Auction 


US $8,100 






































Apr 3 2019 
Compare 


Apr 3 2019 
Compare 


Apr 3 2019 
^Compare 



1993 AM General M998 
HMMWV 2 Door Soft... 


1990 AM General M998 
HMMWV 2 Door Soft... 


1991 AM General M998 
HMMWV 2 Door Soft... 


Meter: 7,820 mi 

California 
(2,187 mi away) 

Online Auction 

US $9 # 825 

Apr 3 2019 


Meter: 10,348 mi 

California 
(2,187 mi away) 

Online Auction 

US $9,200 

Apr 3 2019 


Meter: 16,186 mi 

California 
(2,187 mi away) 

O n l' ne Auction 

US $8,000 

Apr 3 2019 



Compare 






1991 AM General M998 
HMMWV 2 Door Soft... 

Meter: 17,062 mi 
California 


1993 AM General M998 
HMMWV 2 Door Soft... 

Meter: 44,335 mi 
California 


1991 AM General M998 
HMMWV 2 Door... 

Meter: 47,774 mi 
California 







































(2,187 mi away) 

L£]jB Online Auction 

US $8,600 

Apr 3 2019 

Compare 


(2,187 mi away) 

L£]jB Online Auction 

US $9,025 

Apr 3 2019 

Compare 


(2,187 mi away) 

Online Auction 

US $9,900 

Apr 3 2019 

[Compare 




■. 



1991 AM General M998 
HMMWV 4 Door Soft... 


AM General M998 
HMMWV 4 Door Soft... 


AM General M998 
HMMWV 4 Door Soft... 


Meter: 30,973 mi 

California 
(2,187 mi away) 

LQjp Online Auction 

US$13,300 

Apr 3 2019 


Meter: 33,919 mi 

California 
(2,187 mi away) 

Online Auction 

US$14,100 

Apr 3 2019 


Meter: 5,025 mi 

California 
(2,187 mi away) 

Online Auction 

US$12,700 

Apr 3 2019 


~^\ Compare 


Compare 


^Compare 





















































1996 AM General M998 
HMMWV 4 Door Soft... 


AM General M998 
HMMWV 4 Door Soft... 


1991 AM General M998 
HMMWV 4 Door Soft... 


Meter: 9,532 mi 
California 
(2,187 mi away) 

L’Jjp Online Auction 

US $13,500 

Apr 3 2019 


Meter: 26,865 mi 
California 
(2,187 mi away) 

L’Jjf Online Auction 

US$12,575 

Mar 27 2019 


Meter: 27,006 mi 
California 
(2,187 mi away) 

Online Auction 

US $9,750 

Mar 27 2019 


^ Compare 


~^\ Compare 


^Compare 



1988 AM General M998 
HMMWV 2 Door Soft... 


1991 AM General M998 
HMMWV 4 Door Hard... 


1990 AM General M998 
HMMWV 4 Door Soft... 


Meter: 23,090 mi 

California 
(2,187 mi away) 

Online Auction 

US$10,225 

Mar 27 2019 


Meter: 28,300 mi 

California 
(2,187 mi away) 

Online Auction 

US$12,575 

Mar 27 2019 


Meter: 13,147 mi 

California 
(2,187 mi away) 

Online Auction 

US $9,525 

Mar 27 2019 


^ Compare 


Compare 


^Compare 







































1986 AM General M998 
HMMWV 4 Door Soft... 


Meter: 10,676 mi 

North Carolina 
(240 mi away) 


Compare 


1987 AM General M998 
HMMWV 4 Door Hard- 

Meter: 15,630 mi 

California 
(2,187 mi away) 

Online Auction 

US $12,575 

Mar 27 2019 


^Compare 


1993 AM General M998 
HMMWV 4 Door Soft... 

Meter: 769 mi 

California 
(2,187 mi away) 

Online Auction 

US$10,525 

Mar 27 2019 


3] Compare 


1990 AM General M998 
HMMWV 4 Door... 

Meter: 40,957 mi 
Washington 


Online Auction 

US$10,000 

Mar 27 2019 


3] Compare 


1990 AM General M998 
HMMWV 4 Door Soft- 

Meter: 17,694 mi 
Washington 


Online Auction 

US$13,700 

Mar 20 2019 


3] Compare 


1993 AM General M998 
HMMWV 4 Door Soft- 

Meter: 42,717 mi 

California 
(2,187 mi away) 

Online Auction 

US$10,025 

Mar 27 2019 


□ Compare 


Accepted Offer 


US $24,000 

Mar 21 2019 







































1987 AM General M998 
HMMWV 4 Door Soft... 


1986 AM General M998 
HMMWV 4 Door... 


1988 AM General M998 
HMMWV 4 Door Soft... 


Meter: 8,897 mi 
Washington 



Online Auction 


US $11,600 


Mar 20 2019 


Meter: 4,198 mi 
Texas 

(1,194 mi away) 



Buy Now 


US $4,800 


Meter: 2,276 mi 
Washington 



Online Auction 


US$10,550 


Mar 13 2019 


I | Compare 


I | Compare 


| | Compare 





1990 AM General M998 
HMMWV 4 Door... 


1989 AM General M998 
HMMWV 2 Door Soft... 


1986 AM General M998 
HMMWV 4 Door... 


Meter: 27,505 mi 
Washington 


Meter: 61,031 mi 
Washington 



Online Auction 


US$10,075 


Mar 13 2019 



Online Auction 


US $9,600 


Mar 13 2019 


Meter: 87,078 mi 

North Carolina 
(267 mi away) 



Online Auction 


US $8,200 


Mar 13 2019 


Compare 


Compare 


Compare 

















1985 AM General M998 
HMMWV 4 Door Soft- 

Meter: 90,580 mi 

Georgia 
(547 mi away) 


Online Auction 


1988 AM General M998 
HMMWV 4 Door Soft... 


I | Compare 


Meter: 9,997 mi 


Alabama 
(812 mi away) 


I’Jjl Online Auction 

US $10,275 

Mar 13 2019 



1992 AM General M998 
HMMWV 2 Door Soft... 


Meter: 10,674 mi 

Maryland 
(44 mi away) 


I | Compare 


1989 AM General M998 
HMMWV 4 Door Soft- 

Meter: 36,709 mi 

Rhode Island 
(368 mi away) 

Online Auction 

US$12,100 

Mar 13 2019 


^Compare 


AM General M998 
HMMWV 2 Door Soft. 

Meter: 80,535 mi 
Texas 

(1,386 mi away) 

Ijlflfl Online Auction 


1983 AM General M998 
HMMWV 4 Door... 

Meter: 4,875 mi 

Georgia 
(622 mi away) 


Online Auction 


Online Auction 

US $7,600 

Mar 13 2019 


































US $7,525 

Mar 13 2019 


US $7,100 

Mar 13 2019 


US $8,100 

Mar 13 2019 


Compare 


Compare 


[Compare 







1989 AM General M998 
HMMWV 2 Door Soft... 


1987 AM General M998 
HMMWV 2 Door... 


1987 AM General M998 
HMMWV 4 Door... 


Meter: 22,266 mi 

Pennsylvania 
(89 mi away) 

[’Jjp Online Auction 

US $6,525 

Mar 13 2019 


Meter: 54,620 mi 

Georgia 
(543 mi away) 

Online Auction 

US $2,125 

Mar 6 2019 


Meter: 64,640 mi 
Florida 

(660 mi away) 

Online Auction 

US $6,300 

Mar 6 2019 


I | Compare 


I | Compare 


| | Compare 



1987 AM General M998 
HMMWV 2 Door... 


Georgia 



AM General M998 
HMMWV 2 Door Soft... 


Alabama 



1990 AM General M998 
HMMWV 2 Door Soft... 

Meter: 70,831 mi 
California 






































(543 mi away) 

L£]jB Online Auction 

US$1,575 

Mar 6 2019 

Compare 


■ Online Auction 

US $3,825 

Feb 27 2019 

Compare 


(2,187 mi away) 

Online Auction 

US $6,200 

Feb 27 2019 

[Compare 




1991 AM General M998 
HMMWV 2 Door Soft... 



1989 AM General M998 
HMMWV 2 Door... 


Meter: 67,611 mi 
Ohio 

(309 mi away) 

L’Jjp Online Auction 

US $5,775 

Feb 27 2019 


Meter: 19,228 mi 
Ohio 

(309 mi away) 

Online Auction 

US $7,125 

Feb 27 2019 


Meter: 46,223 mi 

California 
(2,187 mi away) 

Online Auction 

US $7,625 

Feb 27 2019 


Compare 


Compare 


^Compare 











































1987 AM General M998 
HMMWV 2 Door Soft... 


1989 AM General M998 
HMMWV 4 Door Soft... 


1989 AM General M998 
HMMWV 4 Door Soft... 


Meter: 6,776 mi 
Virginia 
(83 mi away) 

L’Jjp Online Auction 

US $9,100 

Feb 27 2019 


Meter: 14,677 mi 
California 
(2,187 mi away) 

L’Jjf Online Auction 

US$11,525 

Feb 27 2019 


Meter: 18,606 mi 
California 
(2,187 mi away) 

Online Auction 

US $8,525 

Feb 27 2019 


^ Compare 


Compare 


_[Compare 





1993 AM General M998 
HMMWV 4 Door Soft... 


AM General M998 
HMMWV 4 Door Soft... 


1989 AM General M998 
HMMWV 2 Door Soft... 


Meter: 23,320 mi 

Alabama 
(812 mi away) 

L’Jjp Online Auction 

US $8,025 

Feb 27 2019 


Meter: 6,119 mi 

California 
(2,074 mi away) 


□ 


Buy Now 

US $9,800 


Meter: 52,951 mi 
Ohio 

(309 mi away) 

Online Auction 

US $6,150 

Feb 20 2019 


^ Compare 


Compare 


| Compare 






























1990 AM General M998 
HMMWV 4 Door Soft... 

Meter: 32,994 mi 

California 
(2,074 mi away) 

Online Auction 

US $8,525 

Feb 132019 
□ Compare 



1993 AM General M998 
HMMWV 4 Door Soft... 

Meter: 48,347 mi 

California 
(2,187 mi away) 

L’Jjf Online Auction 

US $8,725 

Feb 132019 


Compare 


1991 AM General M998 
HMMWV 4 Door Soft... 

Meter: 11,779 mi 

California 
(2,187 mi away) 

|iU Online Auction 

US $8,425 

Feb 13 2019 

[Compare 



1992 AM General M998 
HMMWV 4 Door Soft... 

Meter: 31,781 mi 

California 
(2,187 mi away) 

Online Auction 

US $8,050 

Feb 13 2019 


[Compare 


































Online Auction 

US $8,025 

Feb 132019 


QJjf Online Auction 

US$10,200 

Feb 132019 


1993 AM General M998 
HMMWV 4 Door Hard... 

Meter: 1,515 mi 

California 
(2,187 mi away) 

Online Auction 

US$12,225 

Feb 13 2019 


^Compare 


1993 AM General M998 
HMMWV 2 Door Soft... 


Meter: 16,477 mi 

California 
(2,187 mi away) 


Compare 


1992 AM General M998 
HMMWV 4 Door Hard... 


Meter: 53,133 mi 

Pennsylvania 
(89 mi away) 


Compare 


1988 AM General M998 
HMMWV 4 Door Soft... 


AM General M998 
HMMWV 4 Door Soft... 


1992 AM General M998 
HMMWV 2 Door Soft... 


Meter: 27,379 mi 
Maryland 
(44 mi away) 

L’Jjp Online Auction 

US$10,100 

Feb 132019 


Meter: 19,090 mi 
Ohio 

(309 mi away) 

L’Jjf Online Auction 

US$10,200 

Feb 132019 


Meter: 26,688 mi 
Texas 

(1,194 mi away) 

Online Auction 

US $5,500 

Feb 13 2019 


Compare 


Compare 


[Compare 



























1989 AM General M998 
HMMWV 2 Door Soft... 



1990 AM General M998 
HMMWV 4 Door... 


Alabama 
(812 mi away) 

Online Auction 

US $4,375 

Feb 132019 


Meter: 6,958 mi 

Georgia 
(622 mi away) 

Online Auction 

US $5,700 

Feb 132019 


Meter: 25,813 mi 
Ohio 

(309 mi away) 


Buy Now 


US $9,600 


Compare 


Compare 


^Compare 





1988 AM General Ml 038 
HMMWV 4 Door... 


1988 AM General M998 AM General M998 
HMMWV 2 Door Soft... HMMWV 4 Door... 


Meter: 45,414 mi 
California 
(2,187 mi away) 



Online Auction 


Meter: 19,996 mi 
Washington 


Meter: 7,812 mi 
Washington 



Online Auction 



Online Auction 









































US $5,900 


US$11,100 


US$10,025 

Feb 62019 


Feb 62019 


Feb 62019 

Compare 


Compare 


Compare 



1988 AM General M998 
HMMWV 4 Door... 

Meter: 36,672 mi 
Washington 



Online Auction 


US $7 # 225 


Feb 62019 


Compare 


Items 1-100 of 615 total 



Items per page 1100 \/| 
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